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Nom de la societe: MYRIAM SCHAEFER S.A. 

Siege social : 4, rue des Girondins, L-1626 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg : B 176137 


EXTRAIT 

II resulte des mandats du beneficiaire economique et des resolutions prises en date du 22 
decembre 2016 que : 

Le siege social de la Societe est fixe, avec effet au 1 er janvier 2017, au : 

66, route d’Esch 
L-1470 Luxembourg 


Pour mention aux fins de publication au RESA (Recueil Electronique des Societes et 
Associations). 



